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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി. ടി .എൻ./ 08 / 2016 -17. 2016 ആഗസ്റ്റ് 16. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട്, 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 20 - 9 - 2016 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അതാത് ദിവസം 3 . 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രു ടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


4 , 400 


- 4 


3 ,500 


| കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
( 5) 


- 3 98/ 2016- 17 - എൽ. എ . സി.- എ . ഡി .എസ് . - 

ശ്രീ . പി. ടി. എ . റഹീം, കുന്ദമംഗലം നിയോജക 
മണ്ഡലം- മാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
വളയന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി . സ്കൂളിലെ 
പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 1,75,000 
- 99/2016 - 17 - എൽ. എ . സി .- എ . ഡി.എസ് . 

കോഴിക്കോട് പെരിങ്ങളം ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 

നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 1,40,000 
5 - 100/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി .എസ് . - 

2013 - 14 - കൊയിലാണ്ടി പുളിയഞ്ചേരി 
പി .എച്ച്. സബ്സെന്റർ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - - 93,854 
101/2016 -17 - കോഴിക്കോട് ഐ . എം . സി .എച്ചിലെ 
പുതിയ എമർജെൻസി ഓപ്പറേഷൻ 
തിയേറ്ററിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 67,458 
102/2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ വാർഡ് 25 - ലെ സെമിനാർ 
റൂമിന്റെയും ഡസ്സിംഗ് റൂമിന്റെയും 
വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 23,744 


- ( 1) 


( 2) 


( 3) 


2 , 400 
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4 ,500 


1 , 700 


- 96 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി.എസ് . - 
മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൈമ്പാലുശ്ശേരി 
ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 1,80,000 
97/2016 -17 - കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 
ചക്കിട്ടപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ഓഫീസ് 
കെട്ടിടത്തിന്റെയും സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും 
(ഡ്യൂപ്ലക്സ് ടൈപ്പ്) നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,50, 000 


3, 800 


600 


Gaz. No. 36/ 2016/DTP (PWD ). 


303 


110 


KERALA GAZETTE 
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- (2 ) 


103/ 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കാമ്പസിലെ കള്ളിക്കുന്ന് ഒ.എച്ച്. ലൈനിൽ 
കേബിൾ കണക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തൽ - 
- 46,553 


1,200 


9 


104/ 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് റോഡ്സ് & ബ്രിഡ്ജസ് ഉത്തരമേഖല 
ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 
- 49,965 


1,300 


10 105/2016 - 17 - കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് 

സമുച്ചയത്തിലെ അഞ്ചാം നിലയിലുള്ള 
പി. ഡബ്ലു . ഡി. എൻ.എച്ച്. സബ്ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിലെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
- 49,690 


- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd . gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പുമുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്തെടു ക്കേ ണ്ടതും അ സി സ്റ്റന്റ് എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം) 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 -800 -96 ( 02) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111 - 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട ഷ റി യിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത്, നിര ത ദ വ്യം , 
കരാ റു കാ രുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാ സ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


1,300 


11 


106/ 2016 - 17 വടകര മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ 
അധിക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് പോയിന്റുകൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ - - 24,362 


700 


12 


107/2016 - 17 - പയ്യോളി മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ 
റെക്കോർഡ് റൂറൂമിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ 
സ്ഥാപിക്കൽ - 17,608 


500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 
വരെ - 500 , കമനമ്പർ 7 മുതൽ 12 വരെ - 300 . 


നികുതിക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ - 25, ക്രമനമ്പർ 
7 മുതൽ 12 വരെ - 15. 

പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15 ദിവസം. 

കരാറു കാ രുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020, 
ഫോൺ: 0495 - 2371857 . 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


304 


